dr STANISŁAW 
DZIEDZIC 


mój kochany Mąż, Brat, Szwagier, Wujek, Przyjaciel 


P 


Przeżywszy lat 67, zakończył swe pracowite życie dnia 8 kwietnia 2021 r. 


Msza Św. Żałobna zostanie odprawiona w środę, 21 kwietnia 2021 r. 
o godz. 14% w kaplicy cmentarnej na Salwatorze, po czym nastąpi odprowadzenie 
Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zgodnie z wolą Zmarłego prosimy, aby zamiast kwiatów złożyć datki na Opactwo 
Benedyktynek w Staniątkach, co będzie możliwe w trakcie uroczystości pogrzebowych. 


Pogrążona w smutku żona Małgorzata z Rodziną 


